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Krika lingvo 


La krika lingvo estas parolata en Usono (Oklahomo, 
Alabamo, Georgio, Florido) de ĉ 6 000 da parolantoj. 
Ĝia ISO-kodo estas mus. Ekzistas Vikipedio en la 
krika lingvo. 



krika 


Mvskoke 

Parolata en 

Usono (Oklahomo, 

Alabamo, Georgio, Florido) 

Parolantoj 

4 300 

Denaskaj parolantoj ĉ 6 000 

Skribo 

latina alfabeto, Muscogee 
alphabet 

Lingva statuso 

3 sendube endanĝerigita 


Lingvaj kodoj 

Lingvaj kodoj 


ISO 639-2 

mus 

ISO 639-3 

mus 

SIL 

MUS (http://www.sil.org/iso 
639-3/documentation.asp?i 


d=mus) 

Glottolog 

creel270 

Angla nomo 

Muscogee 

Franca nomo 

creek 


Vikipedio 


Elŝutita el "https://eo.wikipedia.org/w/index.php?title=Krika_lingvo&oldid=6471784" 


Ĉi tiu paĝo estis lastafoje redaktita je 22:36, 26 nov. 2018. 

La teksto disponeblas laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite-Samkondiĉe 3.0 Neadaptita; eble aldonaj kondiĉoj 
aplikeblas. Vidu la uzkondiĉojn por detaloj. 






